MARIAN 


DABROWSKI 


b. naczelny redaktor i wydawca I. K. C. 


b. długoletni poseł na Sejm Krajowy 


przeżywszy lat 81, po długiej a ciężkiej chorobie, zmarł na Florydzie. 


Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele parafialnym 
św. Mikołaja w piątek dnia 3 października 1958 r. © godzinie 9 rano, 


o czym zawiadamia 
Rodzina. 
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